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SICART EMERSON - Mod. 832B. Piccolo apparecrhio con sola pamma ondc nicdie. Adatto per tensione rete-luce di 11 ■ voll. Me 

dia frequcnza a 435 kr/s. Polenza d’ltsrila 1 wall. 







